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PART III 


Stores Purchase 


Collegiate Education Department 


Last date and time of closing sale of tender form 
25 -8 -2012, 1 p . m . 


SHORT TENDER NOTICES 


[No. 3 /2012 - 13 (UGC )] 


No . A3/ 1481/2010 ( Vol. 2) (i). 

23rd July 2012. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
equipments such as Laboratory Equipments for the year 
2012 - 13 for an estimated cost of 1,59,500 under UGC 
Additional Assistance — XI Plan . 

The specification of the articles will be supplied 
along with the tender form . The tender should be 
superscripted as “ Tender for the supply of equipments 
such as Laboratory Equipments for the year 
2012 - 13 at K . M . M . Govt. Women s College , Kannur-4 ” 
and addressed to the Principal, K . M . M . Govt. Women s 
College , Kannur, P.O . Pallikunnu, Pin -670 004. 
Cost of tender form : 

Original – 400 + VAT @ 4 % 16 = 416 . 
Duplicate — 200 + VAT @ 4 % 8 = 208 . 
(Costs are non -refundable ) 


Last date and time of receipt of tender form 
25 -8 -2012, 2 p . m . 

Date and time of opening of tender 
25 -8 -2012 , 3 p . m . 

Tender will be opened in the presence of such 
tenderers or their authorised representatives who may be 
present at that time. The tender forms are not transferable. 

The tender forms if required by post will be sent on 
payment of 448 (cost of tender form 400, VAT 
16 and postal charge 32) by money order to the 
Principal, K . M . M . Govt. Women s College, Kannur , 
P. O . Pallikunnu, Pin -670 004 . Cheque or Demand Draft are 
not acceptable. The rate quoted should be inclusive of all 
taxes. 

Intending tenderers should deposit an amount of 1 % 
of the total cost quoted as Earnest Money Deposit in 
favour of the Principal, K . M . M . Govt. Women s College, 
Kannur together within an agreement in Kerala Govt . 
Stamp Paper worth 100 towards the rate quoted remains 
firm till 30 - 9 -2012 . 


) 


(3 ) 


(2 ) 
3. 
4 


- 


The undersigned reserves the right to accept or 
reject any tender without assigning any reason . 

More details if any can be had from the office on 
working days . 

കണ്ണൂർ കെ . എം . എം . ഗവൺമെന്റ് വനിതാ 
കോളേജിലേക്ക് 2012 - 13 വർഷത്തേക്ക് ലബോറട്ടറി 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുവാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ 
നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് സംഖ്യ - 1, 59,500. 


| 15 


- 


5 


Fractional weight Box - A Grade 
Analytical Weight Box - A Grade , 
with finest quality 
Melting point apparatus, Electrically 
operated, Range upto 300 degree, 
Accept 3 capillaries melting point 
tubes , Temperature regulator, along 
with 3 dozen capillaries 


- 


6 


Beckmann Glass Mercury thermometer 


- 


1 


- 7 
- 8 


7 
8 


100 
15 


Wire Guaze, Both sides coated - 
50ml. Burette- A Grade, Borosil ® only 
Retort stand all stainless steel size 
9 " X6 "X30 ", Condensorclamp all 
mouth Brass polished with 9 " CP rod 
and Boss head Brass Key 

- 
Column for column cromatography , 
Plain with sinteresd disc and glass 
stopcock -450mm length and 30mm 
| base -Borosil ® only 
Iron stand 7 " X5 " X24 ", Power coated 


10 


10 


മു ദ വച്ച് ദർ ഘാസുകളുടെ കവ റിനു മുകളിൽ 
“ കെ . എം . എം . ഗവൺമെന്റ് വനിതാ കോളേജിലേക്ക് 2012 - 13 
വർഷത്തിൽ ലബോറട്ടറി ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, 

കെ . എം . എം . ഗവൺമെന്റ് വനിതാ കോളേജ്, പി . ഒ . 
പള്ളിക്കുന്ന്, കണ്ണൂർ-4 എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിക്കത്തക്കവിധം 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 416 - ( നികുതിയടക്കം) 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന്റെ വില 208 - 0 ( നികുതിയടക്കം) ആകുന്നു . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില തിരിച്ച് കൊടുക്കപ്പെടുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന 25 - 8- 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു 
മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ 
25 - 8 - 2012 - ന് ഉച്ചയ് ക്ക് 2 മണി വരെ ഓഫീസിൽ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അന്നുതന്നെ 3 മണിക്ക് ദർഘാസു 
കാരുടേയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
ദർഘാസുകൾ തുറ ക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 

ദർഘാസുകൾ തപാൽ മുഖാന്തിരം ആവശ്യമുള്ളവർ 
ആയതിന് 448 (തപാൽ ചെലവടക്കം) പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 
പേരിൽ മണിയോർഡർ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ചെക്കുകൾ, 
ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
ദർഘാസുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ തുക എല്ലാ നികുതികളും 
ഉൾപ്പെടെയായിരിക്കണം. 

-- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 1 % ( ഒരു ശതമാനം) 
നിരക്കിൽ നിരതദ്രവ്യമായി കണ്ണൂർ കെ . എം . എം . ഗവ. 
വനിതാ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്ത ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ് റ്റ് , കേരള സർക്കാരിന്റെ 100 വിലയുള്ള 
മുദിപത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി എഗ്രിമെന്റിനോടൊപ്പം 
അയക്കേണ്ടതാണ്. ഏതൊരാളുടെയും ദർഘാസ് കാരണം 
കൂടാതെ നിരസിക്കുവാനുള്ള അവകാശം പ്രിൻസിപ്പാളിന് 
ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഓഫീസിൽനിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


10 


11 


11 


17 


- 12 


Column for column cromatography , 
Plain with sinteresd disc and glass 
stopcock -500mm length and 18mm 
base - Borosil ® only 


13 


14 


14 


Department of Physics 
Ballistic galvanometer 500 ohm with 
lamp and scale arrangement 
Regulated power supply with digital 
meters (0 to 30v ) 
DC regulated power supply with 
digital meters 
Common balance with box ( good 
quality ) 
Six way key 


15 


16 


16 


LIST OF ITEMS 


| SI. Item 
No. No . 


Item with Specifications 


Units 
Required 


17 
18 


- 18 


Variable resistance 47 killo ohm 


(1) 


(2 ) 


(3) 


19 


Vernier calliperse 


PVC insulated cables 


| 1 


1 


Department of Chemistry 
Electronic balance , German /Japan 
make readout dmg, 0 .01g, wighing 
range 220g 
Student Chemical Balance- Flat 
beam with rider using facility 
capacity 200 gram , sensitivity 0 .2mg. 


(a ) Imm 
| (b ) 1 .5mm 
(c) Single strand cable 
Printed board Electronic circuit 


2 


2 


21 


21 


( 3 ) 


(1) 
2 
23 


(2) 
2 
23 


100 


Battery (Dry Cell) 
Newtons Ring Apparatus 


| [ No. 4/2012-13 (UGC ) 
No. A3/1481 /2010 ( Vol. 2) (i ). 23rd July 2012. 

Sealed tenders are invited for the supply of 
equipments such as Computer Accessories , Digital Camera , 
Television and Antivirus Software etc . for the year 
2012 - 13 for an estimated cost of 5 , 12 ,915 under UGC 
Additional Assistance -XI Plan . 

The specification of the articles will be supplied 
along with the tender form . The tender should be 
superscripted as “ Tender for the supply of equipments 
such as Computer Accessories, Digital Camera, Television 
and Antivirus Software etc . for the year 2012 - 13 at 
K . M . M . Govt . Women s College , Kannur - 4 and 
addressed to the Principal, K . M . M . Govt. Women s 
College, Kannur, P. O . Pallikunnu , Pin -670 004. 
Cost of tender form : 

Original - 1 ,000 + VAT @ 4 % 40 = 1,040 

Duplicate - 500 + VAT @ 4 % 20 = 520 
( Costs are non -refundable ) 


The undersigned reserves the right to accept or 
reject any tender without assigning any reason . 

More details if any can be had from the office on 
working days . 

-- കണ്ണൂർ കെ . എം . എം . ഗവ. വനിതാ കോളേജിലേക്ക് 
2012 - 13 വർഷത്തേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ, 
ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ, ടെലിവിഷൻ, ആന്റിവൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ 
എന്നീ സാധന സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യുവാൻ 
താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് സംഖ്യ - 5, 12,915 . 

മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകളുടെ ക വ റിനു മുകളിൽ 
“ കെ . എം . എം . ഗവ . വനിതാ കോളേജിലേക്ക് 2012 - 13 
വർഷത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ 
ക്യാമറ , ടെലിവിഷൻ, ആന്റിവൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നീ 
സാധനസാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, കെ . എം . എം . ഗവ . 
വനിതാ കോളേജ്, പി . ഒ . പള്ളിക്കുന്ന്, കണ്ണൂർ- 4 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 1, 040 -ം ( നികുതിയടക്കം) 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന്റെ വില 520 -ം ( നികുതിയടക്കം) ആകുന്നു . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില തിരിച്ച് കൊടുക്കപ്പെടുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന 25 - 8 - 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 
1 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ 
25 - 8 - 2012 - ന് ഉച്ചയ് ക്ക് 2 മണി വരെ ഓഫീസിൽ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അന്നുതന്നെ വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് 
ദർഘാസുകാരുടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെ യോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 

- ദർഘാസുകൾ തപാൽ മുഖാന്തിരം ആവശ്യമുള്ളവർ 
ആയതിന് 1,072 (തപാൽ ചെലവടക്കം) പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 
പേരിൽ മണി ഓർഡർ അയക്കേണ്ടതാണ്. ചെക്കുകൾ, 
ഡിമാന്റ് ( ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
ദർഘാസുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ തുക എല്ലാ നികുതികളും 
ഉൾപ്പെടെയായിരിക്കണം. 

പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 1 % ( ഒരു ശതമാനം) 
നിരക്കിൽ നിരതദ്രവ്യമായി കണ്ണൂർ കെ . എം . എം . ഗവ . 
വനിതാ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്ത ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ് റ്റ് , കേരള സർക്കാരിന്റെ 100 വിലയുള്ള 
മുദപത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി എ ഗിമെന്റിനോടൊപ്പം 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഏതൊരാളുടെയും ദർഘാസ് കാരണം 
കൂടാതെ നിരസിക്കുവാനുള്ള അവകാശം പ്രിൻസിപ്പാളിന് 
ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


LIST OF ITEMS 


Last date and time of sale of tender form 
25-8- 2012 , 1 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
25-8- 2012 , 2 p. m . 

- Date and time of opening of tender - 25 - 8 - 2012 , 
3 p. m . 

Tender will be opened in the presence of such 
tenderers or their authorised representatives who may be 
present at that time. The tender forms are not transferable . 

The tender forms if required by post will be sent on 
payment 1 ,072 ( cost of tender form for 1,000 , 
VAT 40 and postage charge 32 ) by money order 

the 
Principal, K . M . M . Govt. Women s College , Kannur, 
P. O . Pallikunnu , Pin -670 004 . Cheque or Demand Draft 
are not acceptable . The rate quoted should be inclusive 
of all taxes. 

Intending tenderers should deposit an amount of 1 % 
of the total cost quoted as Earnest Money Deposit in 
favour of the Principal , K . M. M. Govt. Women s College, 
Kannur together with an agreement in Kerala Govt. 
Stamp Paper worth 100 towards the rate quoted remains 
firm till 30 - 9- 2012 . 


Si. Item 
No . No . 


Item with Specifications 


Quantity 
required 

Nos. 


to 


(1) 


(2 ) 


(3 ) 


| ( 4 ) 


Supply and installation of ISI/ISO 
Certified On - line UPS having the 
following specification : — Capacity : 
5 . 0 KV A , Input voltage range : 
170 - 260 / 50 Hz AC, Output voltage : 
230V /50Hz, Output frequency : 
50Hz + 1 %/ Sine wave , Technology : 
IGBT, V AH : 14400 V AH , Backup 
Time: 3 Hrs . Minimum (Load 13 
Computer , 4 Printer & 5 Lights), 


(1) 


(2) 


(3 ) 


(4) 


(1) 


(2) 


(3 ) 


Calibration , Dual Pen , Periodic 
software Updation , Genuine Sofware , 
ITP, 3 Year Warranty 


K . M . M . Govt. Women s College, 
Kannur. 


(Sd .) 
Principal. 


2 


2 


5 


3 
4 


3 
4 


5 


5 


6 


6 


Battery : Tubular type with minimum 
3 Years replacement Guaranty 
(Model: Exide/Hykon /HBL or any 
other equivalent brand ), ( Preferred 
Make: HYKON / IGA TECHNUMERICI 
SUPRA ) 
Desktop Computer with original pre 
loaded operating system (Windows 
7 Professional, XP ), Intel core i3 or 
higher processor, 4 GB RAM , 500 GB 
HDD , DVD Writer, Speaker, 18 .5" TFT 
Monitor , 3 year on site warranty , 
Licensed version of latest antivirus 
UPS 800 V A , V AH 400 , Back up UPS 
LCD Projector Resolution : 1024x768 
XGA, ANSI Lumen : 3000 , Lamp life 
6000 hrs with 6x4 feet screen with 
Tripod stand 
Digital camera 16 . 1 Mega Pixel, 6 .9cm 
or above LCD Screen , 5x Optical 
Zoom , 720p HD Movie recording 
Digital camera with 4GB SDHC 
Card + case + Battery charger 
Warranty one year- 16 .2 megapixels, 
Optical zoom 16x , Digital zoom 64x 
approx , LEDscreen : 3" , Sensor type : 
CMOS, ISO sensitivity : 100 - 3200 , 
Internal memory, expandable memory , 
storage type : Memory stick duo card , 
Li-in Battery 
Laser Printer -resolution 600 x 600 
dpi, size - A4, speed 18 ppm or 
above, port - USB 
Licensed version of latest antivirus 
3 years free updation 
Television LED Monitor with minimum 
102cm , Full HD , HSB , USB Wi Fi 
certified 
Pen drive 8 GB 
INTERACTIVE WHITE BOARD : 
Minimum Digonal Size (mm ): 1700 
[ 77 " ], Aspect Ratio 4 : 3 , Operating 
System : windows7 /2010 /XP /NT/ 
ME/VISTA /MAC & LINUX Linux 
compatibility , Auto Caliberation , 
Resolution : Digitalising resolution 
12800 X 9200 , Tracking rate : 200 
Inches /Second , Screen Surface : 
Low Glare Malamine , Technology : 
Electro Magnetic , USB Connection , 
Internal Resolution : 2730 Points, 
User Input: Cordless Battery tree pen 
with full Mouse Functionality, Auto 
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